42 


L I B R O 
ulpiedeftilo; 


r» « , | 

ta in otto parti : vna fi dara alia Cimacia,due alia fua bafa,e cinque refteranno al Dado. La Bala 1' a C 
uidera in tre parti : due fi daranno al Zocco,& vna alia Cornice. La bafa delle colonne e 1’ Attica 1 - 
in qUefto e diuerfa dd quella , che fi poneall’ordineDorico, chelolportoela quinta parte del d' 1 ^ 
metro della colonna . Si pub ancho in qualche altra parte variare , come fi vede nel difegno ; out' 
fegnata ancho la impofta de gli Archi : la quale e alta la meta di piu di quel ch e groilb il membr™ C 
cio^ilpilaftrOjchetolfuforArco. ^ 0) 


A, Viuo della Colonna. 

B , Cimbia , & Tondino della colonna. 

C , Baftone fuperiore . 

D, CaUetto con gli Aftragali . 

E, Baftone inferiore. 

F , Orlo della Bafa attaccato alia Cima- 

ciadel Piedeftilo. 

G , Cimacia . 

I 1 ,’ Comke della bafa.( d<=l piedertilo. 
k, Orlo della Bafa. J 

La impofta de gli Archie a canto alia 
colonna. 




Ilcapitello 
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